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Antes de realizar la instalacion 

Felicidades por la compra de la unidad HP DVD-RW IDE. Su 
computador sera capaz de acceder a information almacenada en 
diversos tipos de discos compactos y escribir tanto en discos CD-R 
(Compact Disc Recordable, disco compacto grabable, tambien 
conocidos como discos de una sola escritura) como en discos 
CD-RW (Compact Disc Rewritable, disco compacto reescribible) . 

Existen multiples usos para los discos CD-RW y CD-R. Por ejemplo, 
puede utilizar discos CD-RW para copiar sus archivos importantes 
cada semana, liberar espacio en su disco duro, copiar archivos de 
transporte de o hacia el trabajo o para contener archivos complejos 
largos a medida que los desarrolla. En los discos CD-R puede 
guardar permanentemente archivos de proyecto grandes o 
almacenar registros de casa, compartir memorias con familiares y 
amigos o copiar musica en CD para su uso personal. 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber 
desconectado previamente el cable de alimentation de la toma de 
corriente, asf como cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de 
encender de nuevo. Para evitar choques electricos y danos en los 
ojos por la luz laser, no abra el modulo laser. El modulo laser debera 
ser reparado exclusivamente por personal del servicio tecnico. No 
intente realizar ningun ajuste a la unidad laser. Este producto es un 
producto laser de clase 1. 

Plataformas admitidas 

Este manual describe como instalar la unidad de CD-RW IDE y su 
procedimiento de configuration para los siguientes sistemas 
operativos soportados por HP: 

• Windows XP (cuando este disponible) 

• Windows 2000 RTM (SP1) 

• Windows 98 (Retail) y Windows 98 Second Edition 

• Windows 95 OSR 2.1/2.5 

• Windows NT 4.0 (Service Pack 3, 4, 5 o 6) 

Para saber en que PC puede instalar una unidad HP DVD-RW IDE 
vaya al sitio web siguiente: 

www . hp . com/go /pcaccessories 
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Como instalar la unidad de CD-RW 



Estas instrucciones le serviran de gm'a. Para obtener information 
detallada, consulte la documentation del PC. Si no tiene 
documentation disponible, puede descargarla del sitio web de 
Soporte de HP para su modelo de PC (consulte "Servicios de soporte 
HP" enlapagina 12). 

Para instalar la unidad de CD-RW, necesitara un destornillador de 
cabeza plana (no suministrado con el kit de la unidad). 

1 Apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de 
alimentation y de telecomunicaciones. 

1 Retire la cubierta del PC (consulte la documentation del PC). 

2 Seleccione el conector de alimentation y el conector de datos 
IDE para conectar la unidad de CD-RW (consulte la 
documentation del PC) . 

3 Seleccione un estante de unidad varfo para instalar la unidad de 
CD-RW. El estante debe tener acceso frontal. 

4 Para PCs que tienen una bandeja de unidad o unidad 
extraible compartimento de unidad: Retire la bandeja de la 
unidad o el compartimento de la unidad (consulte la 
documentation del PC) . 

Para otros PCs: 

Retire la placa metalica de relleno RFI del estante elegido 
(consulte la documentation del PC) . 

5 Para PCs que tienen una bandeja de unidad o un 
compartimento de unidad extraible: Una la unidad de 
CD-RW al compartimento o la bandeja de unidad (consulte la 
documentation del PC) . 

6 Para PCs que tienen una bandeja de unidad o unidad 
extraible compartimento de unidad: Inserte el 
compartimento de la unidad o la bandeja de la unidad en el 
computador (consulte la documentation del PC). 

Para otros PCs: 

Deslice la unidad de CD-RW dentro del estante elegido y, 
utilizando los tornillos, sujetela en su lugar (consulte la 
documentation del PC). 
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7 Si fuese necesario, retire la tapa de la cubierta del PC (consulte 
la documentation del PC). 

8 Una los conectores de datos y alimentation de la parte posterior 
de la unidad de CD-RW. 

9 Si su PC esta equipado con una tarjeta de audio integrada o de 
sonido, conecte el cable de audio con el conector ubicado en la 
parte posterior de la unidad de CD-RW y con el conector de la 
placa madre o de la tarjeta de sonido, segun sea apropiado. 
Consulte la documentation de instalacion de su tarjeta de sonido 
o la documentation del PC para ver mas information. 



NOTA Si su PC esta tambien equipado con una unidad estandar de la 

unidad de CD-ROM, solo puede conectar la unidad de CD-RW o bien 
la unidad de CD-ROM a la tarjeta de sonido. 




10 Vuelva a colocar la cubierta del computador (consulte la 
documentation del PC) . 

1 1 Vuelva a conectar todos los cables de alimentation y de 
telecomunicaciones del computador. 
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Como configurar su sistema operativo 

La detection de la unidad de CD-RW, la configuration del sistema 
operativo y la carga de controladores es, en la mayoria de los casos, 
automatica. Una vez que tenga instalada la unidad de CD-RW en su 
computador, todo lo que tiene que hacer es encender el PC y 
utilizar la nueva unidad para leer CDs. Para escribir a CDs, debe 
instalar primero el software para grabar CDs del CD-ROM que se 
suministra con este producto. 

Mm En Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP y 

Windows NT 4.0, no existen iconos especiales para las unidades de 
CD-RW. La unidad se identifica igual que las unidades de CD-ROM 
estandar y utiliza el mismo icono. 

Si su sistema no reconoce la unidad de CD-RW (por ejemplo, no hay 
un icono de CD-ROM en el Explorador de Windows) , necesita 
activar la unidad en su programa Setup. Reinicie el computador y 
oprima F2 cuando aparezca Setup=F2. 



Como instalar el software de grabado del CD 

Para sacar el maximo partido del software de grabacion de CDs, le 
recomendamos que descargue los ultimos controladores (IDE, audio, 
video, etc.) para su PC. Los podra encontrar en el sitio web de 
soporte de HP para su modelo de PC en particular (consulte 
"Servicios de soporte HP" en la pagina 12). 

Introduzca el CD-ROM del software para su sistema operativo en la 
unidad de CD-RW. La instalacion del software comenzara 
automaticamente. Si no se inicia la instalacion del software 
automaticamente, haga doble clic en el archivo setup.exe del 
CD-ROM del software. 

La unidad de CD-RW se suministra con dos paquetes de software. 
VERITAS MyCD resulta ideal para crear discos tanto CD-R de audio 
como de datos. Para copiar datos o pistas de audio a un CD, 
simplemente cree un esquema de CD utilizando archivos o pistas de 
audio que desee, a continuation haga clic en el boton de grabacion. 
VERITAS DLA le permite copiar datos en su unidad de CD-RW del 
mismo modo que un disquete a traves del Explorador de Windows, 
con el procedimiento de "arrastrar y colocar" archivos directamente 
en un CD. 
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Como utilizar la unidad de CD-RW 



NOTA: El diseno de la unidad de CD-RW 
puede ser diferente a la mostrada aqui 

Puerta. Protege la unidad de CD-RW del polvo y 
de posibles danos accidentales. 



Botbn Abrir/Cerrar. Abre o cierra el cajbn de CD-RW. Situe el 
disco con la etiqueta hacia arriba, en el hueco de la bandeja. 
Compruebe que el disco encaja perfectamente en el cajbn. 



Conectordeauriculares. Si 
utiliza este zbcalo, podra 
escuchar CDs de audio 
conectando los auriculares. 
directamente a la unidad 
de CD-RW mediante una clavija 
estereo. Esto no desconecta los 
altavoces externos del computador. 
Ajuste el volumen mediante el 
control de volumen situado junto al 
conector lei software de audio no 
afecta al volumen). 




Control de volumen. 
Ajusta el volumen de la 
musica que se escucha a 
traves de los auriculares 
conectados a la unidad 
de CD-RW. 



Indicadores de ocupado. 
Consulte la tabla 
siguiente para mas 
information. 



Expulsion de 
emergencia. Se utiliza 
para abrir 
mecanicamente la 
unidad cuando esta 
desconectada la 
alimentacibn. 



Colores de la luz del indicador de funcionamiento 

La luz del indicador de funcionamiento utiliza distintas 
combinaciones de color y parpadeo para mostrar el estado de la 
unidad de CD-RW. 



NOTA Los colores de LED pueden variar de un modelo a otro. 



Sin luz 


La unidad esta en espera y no hay disco cargado 


Parpadeando en 
verde 


La unidad no esta todavia preparada y se esta leyendo el disco. 
Normalmente sucede durante pocos segundos despues de insertar un 
disco. 


Verde fijo 


La unidad esta en uso y se esta leyendo el disco. 


Parpadeando en 
naranja 


La unidad esta en uso y se esta realizando una operation de prueba de 
escritura (grabacion). 


Naranja fijo 


La unidad esta en espera y hay un disco cargado. 


Rojo fijo 


La unidad esta en uso y se esta realizando una operacion de escritura 
(grabacion). 



6 Espahol 



Como instalar la unidad de CD-RW 

Como utilizar la unidad de CD-RW 

Como cargar un CD 

1 Oprima el boton Abrir/Cerrar para abrir el cajon del CD. 

12 Situe el CD con la etiqueta hacia arriba, en el cajon. 

13 Oprima el boton Abrir/Cerrar para cerrar el cajon. Tambien 
puede cerrar el cajon empujandolo con cuidado hacia la unidad. 

Como leer un CD 

Para verificar que la unidad de CD-RW esta instalada 
correctamente, liste el contenido del disco utilizando el Explorador 
de Windows. Si aparece un mensaje de error en la pantalla, consulte 
"Mensajes de error" en la pagina 9 para obtener mas information. 

Como extraer automaticamente un CD 

Para retirar un CD, oprima el boton Abrir/Cerrar para abrir el cajon. 
Retire el CD y oprima el boton Abrir/Cerrar para cerrar el cajon. 

Como extraer manualmente un CD 

Si el boton Abrir/Cerrar esta deshabilitado por software o por un 
fallo de alimentation: 

1 Apague el PC. 

14 Inserte una varilla recta (por ejemplo, un clip sujetapapeles 
desdoblado) en el agujero de expulsion manual situado junto al 
boton Abrir/Cerrar. El cajon deberia salir unos 15 mm 

(0,6 pulgadas). 

15 Tire del cajon con la mano y retire el CD. 



Inserte una varilla recta Tire de la bandeja hacia fuera 



(El diseno de la 
unidad de CD-RW 
puede variar 
ligeramente) 




16 Empuje suavemente la bandeja hacia la unidad. 
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Como resolver problemas 

Esta section describe como resolver los problemas que pueden 
producirse con su unidad de CD-RW IDE. 

Como regla general para el diagnostico y resolution de problemas, 
lo primero que debe hacer comprobar que el controlador de 
CD-RW 1 y la aplicacion de software estan instalados correctamente 
y que el sistema esta configurado correctamente antes de hacer 
nada mas. Tambien, compruebe que el CD esta correctamente 
insertado. Hagalo antes de retirar la cubierta de su computador 
para comprobar las conexiones del cable de CD-RW y los ajustes del 
puente. 

No se reconoce la Si su sistema parece que no reconoce la unidad de CD-RW (por 
unidad de CD-RWejemplo, no hay un icono de CD-ROM en Mi PC), necesita activar la 
unidad en su programa Setup. 

1 Reinicie el computador y oprima F2 cuando aparezca 
<Setup=F2>. 

17 Active la unidad de CD-RW esta en el programa Setup del PC. 
Si tiene problemas de lectura en un CD de audio: 

• Compruebe que el controlador de audio de Windows esta 
instalado correctamente. 

• Si utiliza auriculares, compruebe que el control del volumen en la 
unidad de CD-RW en el panel frontal no esta al mi'nimo. 

• Compruebe que el disco de la unidad de CD-RW es un disco de 
audio y no un Photo CD (fotografico), CD-ROM de datos o un 
soporte de CD que no sea de audio. 

• Si esta utilizando auriculares o altavoces externos, compruebe 
que estan conectados correctamente. 

• Si utiliza una tarjeta de sonido, compruebe que el cable de audio 
esta instalado correctamente entre la unidad de CD-RW y la 
tarjeta de sonido (consulte la pagina 4 para obtener mas 
information). 



La funcion de 
audio no 
funciona 



1 . La unidad de CD-RW utiliza el controlador de CD-ROM estandar. 
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Mensajes de error 

La siguiente tabla muestra los mensajes de error comunes que 
pueden aparecer en la pantalla y las posibles soluciones para el 
problema. Si tiene errores al utilizar el software de grabacion de CD, 
consulte la ayuda en lfnea de la aplicacion. 



Mensaje de error 


Accidn sugerida 


D : \ o E : \ no esta accesible. 
El dispositivo no esta preparado. 


1 Compruebe que el disco esta insertado 
correctamente en la unidad y que la bandeja 
del disco esta cerrada. Oprima Reintentar. 

2 El disco compacto puede estar sucio o danado. 
Pruebe con otro disco. 

3 Compruebe las conexiones de los cables de la 
unidad y asegurese de que la unidad esta 
instalada correctamente. 


No se ha encontrado el CD-RW 


1 Si la unidad de CD-RW esta conectada a su PC 
mediante el cable del mismo que el disco duro 
IDE principal, compruebe que el puente 
situado en la parte posterior de la unidad se 
encuentra en la position SLAVE. 

2 Si la unidad de CD-RW esta conectada a su PC 
mediante el cable IDE secundario, compruebe 
que el puente situado en la parte posterior de 
la unidad de CD-RW se encuentra en la 
posicion MASTER Iningun otro dispositivo en 
el mismo cable) o SLAVE I otro dispositivo en el 
cable configurado como MASTER). 

3 Compruebe la conexion del cable de datos y de 
alimentation del CD-RW. 


No hay disco en la unidad "n", 
inserte un disco y vuelva a 
intentarlo 


Asegurese de que el disco de la unidad de CD-RW 
esta insertado correctamente. 


Acceso denegado 


Compruebe que no esta intentando acceder el 
disco en otra aplicacion al mismo tiempo. 
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Mensaje de error 


Accidn sugerida 


La unidad especificada no es 
valida 


1 Compruebe que la unidad de CD-RW esta 
habilitada en el programa Setup del PC 
Iconsulte la pagina 8). 

2 Compruebe que ha escrito la letra de unidad 
correcta que identifica al CD-RW ante su 
computador. 


No se han seleccionado 
controladores do dispositivo de 
CD-RW validos 


Compruebe que ha instalado el controlador de 
CD-RW correcto. 


Memoria insuficiente 


Elimine de la memoria cualquier programa TSR 
(terminate and stay resident, terminar y quedarse 
residente) y edite el archivo AUTOEXEC. RAT para 
eliminar las sentencias que hagan referencia a 
dichos programas TSR. Ademas, utilice un 
programa gestor de memoria para hacer un uso 
mas eficiente de la memoria. 


Unidad no valida/disco no 
encontrado 


Compruebe que hay un disco en la unidad de 
CD-RW. 

Compruebe que el controlador de audio de 
Windows esta instalado correctamente. 
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Especificaciones tecnicas 



Velocidad de 
Transferencia de datos 

1 n 

11 KB = 2 IU byte = 
1.024 bytes) 


Velocidad de transferencia de datos sostenida ' 
Leyendo - 4Qx = 6.000 KB/s (max.) 

Escribiendo- 16x = 2.400 KB/s (max.) 

(CD-R: 2400 KB/s, CD-RW: 1500 KB/s) 


M MR _920 k,, t0 _ 

1 1 IVID — Z UyLe — 

1 048 576 bvtesl 


Volnninon no tr^ncToronriQ no notnc on rofono 

veiouudu ue udnsieieiiud ue uaios en ididyd 
Modo PI0 4: 16,7 MB/s (max.) 
Modo DMA 2: 16,7 MB/s (max.) 


Tamano de la memoria 
intermedia 


2 MB 


Tiempo deacceso 


Tiempo medio de acceso aleatorio: 95 ms (tlpico) 
Tiempo de acceso recorrido completo: 1 80 ms (tlpico) 


Velocidad de rotation 


Variable (aprox. 5.400 rpm max.) 


Interfase 


Cumple con MMC IDE/ATA-2 


Alimentation electrica 
requerida 


+ 5 Vcc y +12 Vcc 
12,4 W max. 


Discos CD-ROM 
soportados 
(discos de 120 mm y 
80 mm) 


Disco de datos CD-ROM Modo 1 
Disco de datos CD-ROM Modo 2 
CD-ROM XA 
Disco CD de audio 
CD de video 


CD-I, CD-I Ready, CD-I Bridge 
CD-W0 

CD de musica mejorado (CD Plus) 
Photo CD (fotografico) sesidn multiple 


Formatos de grabacion 
(discos de 120 mm y 80 
mm para CD-R, y solo 
120 mm para CD-RW) 


ISO 9660 
UDF1.5 


CD-DA 



1 . Depende de la especificacibn de la unidad. 
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Informacion reglamentaria 

Notice for the USA: FCC Statement 

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference 
Statement Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. 

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna 

• Increase the separation between the equipment and the receiver 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices 
and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications 
not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the 
equipment. 

Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Class B est conforme a la norme, NMB-003 du Canada. 



Servicios de soporte HP 

Las distintas opciones de servicio y soporte se suministran en el 
Centro de Soporte Electronico de Hewlett-Packard: 

Para PCs HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 

Para PCs HP Brio www.hp.com/go/briosupport 
Para Estaciones de Trabajo PC HP Kayak www . hp . com/go/kayaksupport 
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Garantfa de hardware 

Este accesorio de HP esta cubierto por una garantfa de hardware limitada 
durante el periodo de un afio a partir de la fecha de compra por parte del 
usuario final original. El tipo de servicio ofrecido consiste en la devolution a 
un centro de servicio de HP o de un distribuidor autorizado de reparation. 
Siempre que Hewlett-Packard lo considere oportuno, se reparara un 
accesorio defectuoso o se sustituira por uno nuevo, ya sea del mismo tipo o 
de un modelo equivalente. 

Si el accesorio incriminado ha sido comprado y utilizado con un 
computador personal HP Brio, HP Vectra o una Estacion de Trabajo PC HP 
Kayak, estara cubierto por la garantfa del PC, bajo las mismas condiciones 
de servicio y de duration. 

Consulte el documento de garantfa proporcionado con el PC HP para 
informarse sobre las limitaciones, la responsabilidad del cliente y las demas 
condiciones de la garantfa. 

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN NUEVA ZELANDA: 
LOS TERMINOS DE GARANTIA QUE FIGURAN EN ESTA 
DECLARATION, EXCEPTO EN EL CASO EN QUE ESTE PERMITIDO 
LEGALMENTE, NO EXCLUYEN, LIMITAN NI MODIFICAN, Y SE ANADEN 
A LOS DERECHOS LEGALES PRECEPTIVOS APLICABLES A LA VENTA 
DE ESTE PRODUCTO AL CLIENTE. 
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Como instalar la unidad de CD-RW 

Garantia de software de HP 



Garantfa de software de HP 

ESTA DECLARACION DE GARANTIA TIENE PREFERENCIA SOBRE CUALQUIER 
OTRA DECLARACION DE GARANTIA DE SOFTWARE INCLUIDA CON ESTE 
PRODUCTO. 

Garantfa del Software Limitada a Noventa Dfas 

HP garantiza que durante NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de su 
adquisicion, el software ejecutara sus instrucciones programadas, siempre y cuando 
todos los archivos se hayan instalado adecuadamente. Sin embargo, HP no garantiza 
que el software se ejecute ininterrumpidamente o que este libre de errores. HP no 
garantiza el rendimiento o utilidad de cualquier software suministrado con su 
producto de computador. A menos de lo establecido en lo suministrado por HP, es su 
responsabilidad obtener la ultima version de cualquier software y soporte 
directamente del propietario del software o del distribuidor autorizado. En caso de 
que durante el periodo de garantfa el software produjera fallos en la realization de las 
instrucciones programadas, el remedio del cliente sera la devolucion o la reparation. 
En el supuesto de que HP no sea capaz de sustituir el soporte en un plazo razonable, 
el recurso alternativo del Cliente consistira en el reembolso del precio de compra, 
previa devolucion del producto y de todas las copias. 

Medio Movil (si fuese suministrado) 

HP garantiza el medio movil, si fuese suministrado, en el que esta grabado 
electronicamente el software durante un perfodo de NOVENTA (90) DIAS a partir de 
la fecha de adquisicion del software contra defectos materiales y de fabrication, 
siempre y cuando dicho medio haya sido manipulado adecuadamente por el cliente. 
En el supuesto de que durante el periodo de garantfa indicado dicho medio resultara 
ser defectuoso, HP sustituira el producto de software, previa devolucion del mismo 
por el cliente. Si durante un perfodo razonable de tiempo HP se viera imposibilitada 
para sustituir el medio, el Cliente obtendra el reembolso del importe del producto de 
software, previa devolucion del producto y destruction de todas las copias del 
mismo, tanto las existentes en medio movil como las grabadas en un medio fijo. 

Aviso de reclamaciones bajo garantfa 

El aviso de reclamaciones cubiertas por garantfa debera hacerse mediante 
notification por escrito a HP en el plazo maximo de treinta (30) dfas a partir de la 
expiration del perfodo de garantfa. 

La garantfa expuesta anteriormente no se aplicara a defectos originados por: mal uso, 
modification no autorizado, funcionamiento o almacenamiento fuera de las 
especificaciones medioambientales para el producto, danos de movimientos, 
mantenimiento inadecuado o defectos resultados del uso de software no 
suministrado por HP, accesorios, soportes, suministros, consumibles u otro tipo de 
elementos no disenados para utilizar con el producto. 

HP NO OFRECE OTRA GARANTIA EXPRESA, NI ESCRITA NI ORAL, CON 
RESPECTO A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTIA IMPLICITA DE 
COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO 
ESTA LIMITADA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA ARRIBA 
DEFINIDA. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO 
PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA 
IMPLICITA, LA ANTERIOR LIMITACION O EXCLUSION PODRIA NO AFECTARLE. 
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Limitation de responsabilidad y compensaciones 

LAS ACCIONES QUE ANTERIORMENTE SE HAN EXPUESTO SON LAS UNICAS 
DE QUE GOZA EL CLIENTE. EN NINGUN CASO SERA HP RESPONSABLE POR 
DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS Y CONSECUENTES, 
INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, YA SE TRATE DE RESPONSABILIDADES 
CONTRACTUALES 0 EXTRACONTRACTUALES. Algunos estados o provincias no 
permiten la exclusion o limitation de danos incidentales o consecutivos, de modo 
que la limitation o exclusion puede no aplicarse. 

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN Nil EVA ZELANDA: LOS TERMINOS DE GARANTIA QUE 
FIGURAN EN ESTA DECLARACION, EXCEPTO EN EL CASO EN QUE ESTE PERMITIDO LEGALMENTE, NO 
EXCLUYEN, LIMITAN Nl MODIFICAN, Y SE ANADEN A LOS DERECHOS LEGALES PRECEPTIVOS 
APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL CLIENTE. 



Contrato de licencia de software HP 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA ANTES DE PROCEDER 
AL MANEJO DE ESTE ACCESORIO DE HP. LOS DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE LE 
SERAN TRANSFEREES A CONDICION DE QUE ACEPTE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USO. EL INICIO EN LA 
INSTALACION Y EL USO DEL ACCESORIO SE ENTENDERA COMO UNA ACEPTACION 
IMPLI'CITA DE TALES TERMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTA DE ACUERDO CON EL 
CONTRATO DE LICENCIA, DEBE DESTRUIR LOS DISQUETES MAESTROS O CD-ROMS O 
BIEN DEVOLVER EL ACCESORIO COMPLETO CON EL SOFTWARE PARA QUE LE SEA 
REEMBOLSADO EL IMPORTE COMPLETO. 

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A CONTINUACION, ESTE CONTRATO DE 
LICENCIA DE SOFTWARE DE HP REGIRA EL USO DEL SOFTWARE SUMINISTRADO A 
USTED, EL CLIENTE, FORMANDO PARTE DEL ACCESORIO DE HP. REEMPLAZA TODOS 
LOS TERMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OTROS FABRICANTES QUE PUEDAN 
ENCONTRARSE EN LINEA O EN CUALQUIER DOCUMENTACION O EN OTROS MATERIALES 
CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL ACCESORIO. 
Nota: El software de sistema operativo de Microsoft se ofrece bajo licencia a usted en los 
terminos contenidos en el Acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft (EULA) que estan en 
la documentation de Microsoft. 

Los siguientes terminos de la licencia rigen el uso del software: 

USO. El Cliente podra utilizar el software en cualquier computador, pero no queda facultado para 
utilizarlo en redes informaticas o en mas de un computador. El cliente no queda facultado para 
desensamblar o descompilar el software, a menos que este permitido por la ley. 
COPIAS Y ADAPTACIONES. El Cliente puede realizar copias o adaptaciones del software unica y 
exclusivamente: (a) con objeto de tener una copia de seguridad del mismo o (b) cuando la copia 
o adaptation sea un procedimiento necesario para el uso del software en un PC, siempre que 
tales copias o adaptaciones no sean usadas para otros fines. 

TITULARIDAD. El cliente acepta que por la presente licencia no adquiere ninguna titularidad 
sobre el software salvo aquella que se refiere a la posesion del medio ffsico en el que esta grabado 
el software. El cliente reconoce y acepta que el software se encuentra registrado y protegido por 
los derechos de autor ("copyright") y demas derechos de propiedad intelectual pertinentes. 
Asimismo, el cliente reconoce y acepta que el software objeto de licencia puede haber sido 
desarrollado por un tercero cuyo nombre aparece especificado en los avisos de derechos de autor 
("copyright") incluidos con el software, quien estara facultado para exigir responsabilidades al 
cliente por cualquier infraction de los derechos de autor o incumplimiento de este Contrato de 

TRANSFERENCE DE DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE. El cliente puede ceder a terceros 
los derechos que por este Contrato de Licencia se le conceden sobre el software, unica y 
exclusivamente cuando dicha transferencia se refiera a la totalidad de los derechos concedidos y 
el cliente obtenga la previa aceptacion de todos y cada uno de los terminos y condiciones del 
presente Contrato de Licencia por parte del tercero cesionario. En caso de cesion, el Cliente 
acepta la expiration de sus derechos sobre el software y se obliga a destruir las copias y 
adaptaciones efectuadas del software o a entregarlas al tercero cesionario. 
SUBLICENCIA Y DISTRIBUCION. El Cliente no puede arrendar o conceder una sublicencia del 
software, ni distribuir o comerciaiizar copias o adaptaciones del software en soportes fisicos o 
mediante sistemas de telecomunicacion, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Hewlett-Packard. 
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